جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 








المديرية : الكرخ الأولى رمز المدرسة ٠:‏ 097 رقم الصفحة من 1 إلى 3 

٠‏ المدرسة: ثانوية ام سلمة للبنات 

الفرع : إحيائي الدور الأول 2020/2019 
1 | 102042097001 || آيه فلاح حسن علوان _________| 88 | 98 | 86 | صفر | 95 | صفر | | مع | 0 | 0 
| 2 | 102042097002 _| اديبة صلاح عبد الرحيم محمد_ 1 | 94 | 95 | 94 | 100 | 100 | 100 | | ناجع | 583 | 97.17 
| 3 | 102042097003 | ازهار حسن علوان احمد ||| 60 | 55 | 51 | 98819 | 50 | 29 | | مع | 0 | 0 
| 4 | 102042097004 _| اساور مثنى فرحان علي || 90 | 93 | 94 | 93 | 83 | 89 | | ناجع | 542 | 90.33 
5 | 102042097005 _| اسراء ضاحي جاسم حمادي || 50 | 32 | 54 | 50 | 37 | 26 | | معيد | 0 | 0 
| 6 | 102042097006 | الاءخالدمحمدعمر | 96 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | | نتاجع | 595 | 99.17 
| 7 | 102042097007 | امنه خالد نصيف جاسم ||| 87 | 92 | 95 | 86 | 89 | 79 | | نجج | 528 | 88 
| 8 | 102042097008 _| ايمان سعد مظلوم جسن | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | تاجع | 596 | 99.33 
9 | 102042097009 | ايه فائق جبار عبيد ||| 83 | م | 81 | صفر | م | 78 | | معيد | 60 | 0 
10 | 102042097010 | ايه محمد حميدشحاذه || 67 | 84 | 83 | صفر | 75 | 61 | | معيد |[ 60 | 0 
11| 102042097011 | بان اكرم جمعه عبد ____| صفر | 83 | صفر | 70 | م | 74 | | معيد |[ 6 | 0 
12 | 102042097012 | بثينه فائق جبار عبيد | م | 65 | 82 | 51 | م | 84 | | ميد |[ 6 | 0 
13 | 102042097013 | سور ناصر دخيل حمادي _____| 73 | صفر | م | صفر | 53 | صفر | | مع | 0 | 0 
14 | 102042097016 | بنين فاضل يوسف عيسى || 83 | 88 | 93 | 95 | م | 88 | | معيد | 0 | 0 
15 | 102042097017 | بنين مالك عبدمهدي ||| 59 | 54 | 21 | 24 | 40 | 33 | | معيد | 6 | 0 
OT E‏ نك 2 Ll REE‏ 0 
17 | 102042097019 | تبارك حامد سعيد مخلف __| صفر | 85 | صفر | 64 | صفر | 64 | | معيد | 0 | 0 
| 18 | 102042097020 |تباركعلاء حسين علي 22222 | 68 | 71 | صفر | م | صفر |71| | معد | 6 | 0 
| 19 | 102042097021 _| تبارك عمرحميدرشيد | 73 | 81 | 79 | 81 | 61 | 50 | | نجج | 425 | 70.83 
2 | 102042097023 | جنه سمير ابراهيم عمران || 77_ | 87 | صفر | 91 | صفر | 81 | | مع | 0 | 0 
2 | 102042097024 | حنين عبد الرحمن سلمان خضير__ | 78 | 66 | صفر | 57 | 73 | 75 | | معيد |[ 0 | 0 
| 22 | 102042097025 |حوراء محمد عبد فرحان || 87 | 88 | 97 | 86 | 90 | 95 | | ناجع | 543 | 90.50 
23 | 102042097026 |دعاء عماد عياش محيسن | 76 | 62 | صف | 21 | 32 | 35 | | معيد |[ 60 | 0 
TT TERE aS‏ ار E I IT IIT ILI‏ 99.83 
25 102042097028 رسل قيس هادي حسين 91 79 82 ناجح 497 82.83 
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مدير المركز 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





١ قم الصفحة م"‎ ٠ ز المدرسة‎ ١ 

تسو ود رمز المدرسة : 097 رقم من 2 إلى 3 
المدر تة ثانوية ام سلمة للبنات 

اله : إحيائ 5 

لفرع : إحيائي الدور ٣‏ 209 








0 ممم‎ EEE E EEE EEE 
0 | 0 [| رقيه محمد عويد محمود ||| 85 | 99 | صفر |[ م | 84 | 62 | | معيد‎ |_| 102042097031 | 7 
0 | 0 | رقب وليد علي صلج 22222 | 98 | 99 | 85 | 94 | 98 | صفر | | معيد‎ |_ 102042097032 | 28 
0 | 60 [| رند يوسف يعقوب بطرس 1221 | صفر | 94 | 88 | 91 | 85 | 85 | | معيد‎ |_ 102042097033 |] 29 
0 | 0 [| روز عمر سامي تركي ||| 59 | 50 | صفر | 50 | 50 | 61 | | معيد‎ |_ 102042097034 | 0 
0 | 0 [| ريم عبد القادر عبد الستار محمد |_ 83_ | 76 | صفر | 82 | 74 | صفر | | معيد‎ |__ 102042097035 | 1 
0 | 0 [| زهراء خضير خليوي كركي _____| 88 | 85 | 96 | صفر | 80 | صفر | | معيد‎ | _102042097036_ | 52 | 
0 | 0 [| زهراء طالب بداع مصلح | 62 | 65 | 25 | 24 | 29 | 39 | | معيد‎ | 102042097037 | 33 
87.67 | 526 | ساره محمد جبارحسن ||| 93 | 85 | 91 | 76 | 90 | 91 | | تاجح‎ | 102042097038 |] 34 | 
98.50 | 591 | ساره محمد محمود عناد_ || 99 | 100 | 98 | 100 | 94 | 100 | | تاجح‎ | 102042097039 | 35 | 
6239_4604 | قلت ميدق حون سد ______ 72 | 82 | 0 | 67 | 66 | 55 | ]نات‎ 10204209204036 
76.50 | 459 | شمس الضحى احمد عبد الرزاق عبد __ | 77 | 78 | 90 | 58 | 66 | 90 | | ناجح‎ 102042097041 | 37 | 
0 | 0 | شهد فصي لطيف جاسم 0 | 50 | 66 |9617 | صفر | صفر | 35 | | مع‎ | 102042057012 | 36 
0 | 6 | ضحى احمد محمد عبدالله_ | 70 | 25 | 83 | 60 | 68 | 73 | | معيد‎ |_ 102042097043 | 39 
0 | 60 [| طيبه محمد دخيل حمادي ____| 35 | 23 | صفر | 27 | صفر | 28 | | معيد‎ |_ 102042097044 | 40 
72.83 | 437 | طبه وليد احمد حسن ||| 83 | 75 | 85 | 73 | 69 | 52 | | نجج‎ |_ 102042097045 | 41 | 
0 | 0 [| غسق محمد عيسى كاظم ____| 64 | 52 | صفر | صفر | 37 | 50 | | معيد‎ | 102042097046 | 42 
98.67 | 592 | غفران موفق صلح احمد___ | 98_ | 99 | 98 | 100 | 97 | 100 |__| ناجم‎ |_ 102042097047 | 43 | 
97.83 | 587 | فاطمه رائد عبد الواحد احمد | 99 | 100 | 99 | 100 | 89 | 100 | | تاجح‎ | 102042097048 | 44 | 
0 | 0 | فاطمه رعد عبدمحمود 222 | 36 | 29 |9011 | 9019 | سيع | 9019 | | معيد‎ | 102042097049 | 45 
0 | 0 | قدس محمد ابراهيم جمعه ||| | 70 | 34 | 82 | 41 | 41 | 53 | | ميد‎ | 102042097051 | 46 | 
0 | 0 [| مروه ثامرطهحمود | 31 | 54 | 9813 |9815 | 22 | 20 | | معيد‎ | 102042097052 | 47 
0 | 0 [| مريم احم خلف صخي | 28 | 50 | 36 | 32 | 32 | 33 | | معيد‎ |_ 102042097053 | 48 
0 ا ا رك ل ل ا ل ا ا ير‎ 
0 0 مريم محمد عبد الجبار عباس 77 58 58 50 39 معيد‎ 1020420975 50 
عبد الأمير لعي‎ 
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5 رمز المدرسة : 097 رقم الصفحة من 3 إلى 3 
المديرية : الكرخ الأولى 1 1 
المدرسة : ثانوية ام سلمة للبنات 
الفرع : إحيائي الدور الأول 2020/2019 






















. 102042097056 | منار عبد الحميد عبد اللطيف مهدي__ | 92_ | 91 | 92 | صفر | 84 | 95 | | معيد | 0 
SS‏ 92.67 
| 53 | 102042097058 _| مينه مشتاق طالب جاسم ______| 71 | 77 | صفر | 50 | 53 | 63 | | معد | 0 
| 54 | 102042097059 _| نبافرات حسين موسى 100 | 94 | 96 | صفر | 96 | 100 | 96 | | معد | 0 
| 55 | 102042097060 | نشور عمار عبد الكريم احمد__ | 75 | 86 | م | 80 | 75 | 95 | | ميد | 0( 
| 56 | 102042097061 _| نور مشعان فاضلئامر |1 | 99 | 100 | صفر | 100 | 100 | 100 | | معو | 0 | 
| 57 ]| 102042097062 | هاجر محمود كامل صالح__ | صفر_ | 87 | صفر | 50 | صفر | 68 | | معيد |[ 0 | 
| 58 | 102042097063 | هبه اله علي جوبيروني 2 | ام | 68 | م | 5868 | م | م | | معد | 0 | 
| 59 |_102042097064 | هند اياد قاسم خليل | | 80 | 86 | 80 | 72 | 67 | 79 | ]| نجج | 464 | 


شرن اة انوي 


عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 


